Viertes Kapitel. Reilienschaltiing von Stromkreisen.
14. Grundgesetz  fiir  die  Reihenschaltung  mehrerer Stromkreise.   —   15. Der
Spannungsabfall  in  einer Leitung.   —   16. Beispiel. — 17. LeistungBmeBBung
nach der Drei-Voltmeter-Methode.
14. Grundgesetz Mr dieReilienschaltung mehrerer Stromkreise.
Sind  mehrere Stromkreise  in  Reiho  geschaltet,   deren Wider-stande Induktivitaten und Kapazitaten der Reihe nach E1 R^R^...,
LXL.2L3..., C^ (73 (73..., oder deren Blirid-und Scheinwiderstande ^ X2 X$... bzw.
zizizs-- s^11<^' so ^ ^e resultioronde Klernmenspannung P fur einen bestiminton Strom J die geometrische Summo dor Toil-spannungenPjP^Pg... der einzelnen Stromkreise.
Diese Summation wird geornetrisch durch den Linienzug OPaP3 P in Kg. 28 dargestellt.
Fig. 28.
Es ist
,+
Der resultierende Scheinwiderstand der Reihenschaltllng ist
worin
(50a)
(sob) selbst, sondern sein Spiegelbild, das man dadurch erhalt, daB man den gegen den Wirkstrom voreilenden Blindstrom nach riickwarts und den nacheilenden Blindstrom nach vor-warts gedreht auftragt. Bei Ver wen dung des Leitwertdiagramms ist also der positive Blind-leitwert um 90° nach rtickwarts, der negative                              Fig. 27.
